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Ruotsalainen viittomakieli 


Ruotsalainen viittomakieli on Ruotsissa käytetty viittomakieli. Sillä on noin 30 000 käyttäjää J 1 ' 

Yhteneväisyyksiä on portugalilaisen ja suomalaisen viittomakielen kanssa.^ Suomalainen viittomakieli 
kehittyi ruotsalaisesta 1800-luvun puolivälissä. Ruotsalainen viittomakieli on osittain ymmärrettävissä 
suomalaisen, tanskalaisen ja norjalaisen viittomakielen kanssa 

Ruotsalainen viittomakieli on ollut käytössä 1800-luvun alusta alkaen ja ensimmäinen kuurojen koulu 
perustettiin vuonna 1809J 1 ' Kuurojen kouluja on nykyisin viisi ja ruotsalaista viittomakieltä voi opiskella 
myös Tukholman yliopistossa 

Lähteet 


1. Ethnologue: Swedish Sign Language (http://www.ethnologue.com/language/swl) (englanniksi) 
Viitattu 22.1.2015. 


Aiheesta muualla 


■ Ruotsalaiset sormiaakkoset (http://www.deafblind.com/swedisma.html) 


Noudettu kohteesta "https://fi.wikipedia.Org/w/index. php?title=Ruotsalainen_viittomakieli&oldid=14605490” 


Sivua on viimeksi muutettu 22. tammikuuta 2015 kello 20.57. 
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